Dr Stanistaw Roman 


lekarz Ubezpieczalni Spolecznej, b. sekundariusz szpitala sw. Lazarza 


przezywszy lat 54, po krotkiej a ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 11 grudnia 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek 
dnia 14 b. m. o godzinie 2*/, po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


LA 


zona, siostry i rodzina. 


Nabozenstwo zalobne 


odprawione zostanie sobotę dnia 15 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO, Kapucynów, 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


